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`БЕССЕТОЧНЫЙ ИНПИКАТОРНЫЙ БИСТАБИЛЬНЫЙ 
ЗАПОМИНАЮЩИЙ ПРИБОР 31ЛН4 


Электронно-пучевой прибор (ЭЛП) 31ЛН4А предназначен 
для устройств отображения информации в системах обработки 
данных ЭВМ при автоматизации научных исследований и про- 

‚ ектно-конструкторских работ, в АСУ, АСУТП, в системах уп- 
равления оборудованием от ЭВМ в качестве индикатора гра- 
фической и знаковой информации. 

Рекомендуется для применения в приборостроении, связи, 

| судостроении, медицине, | 

С помощью прибора возможно визуальное наблюдение за 
ходом вычислений ЭВМ посредством просмотра на экране вы- 
ходных данных в виде чертежей, текстов, графиков и т, д. 


1 - блок воспроизводяших прожекторов; 

2 - коллимирующая линза; 3 - экран-ми- 
шень; 4 - магнитная отклоняющая катуш- . 
ка; 5 - записывающий прожектор с элек- 
тростатической фокусировкой 


Прибор позволяет одновременно наблюдать запоминаемую и не- 
запоминаемую информацию с высокой яркостью, что дает воз- 
можность оператору редактировать выводимую на экран инфор- 
мацию, вводить дополнительные данные в ЭВМ, вмешиваться 

‘в процесс проектирования, осуществляя выборочное стирание, 
Прибор 31ЛН4А способен также регистрировать однократные 
(случайные или ожидаемые) пронессы с сохранением изобра- 
‘жения на экране прибора в течение длительного времени и 

‚ может быть использован в таких областях науки и техники, 

как гидроакустика, сейсмография, медицина и т. д. Прибор 
рассчитан как на обычный осцилпографический режим (без за- | 
поминания) при запертом воспроизводяшем прожекторе и напря-- | 
жении коллектора, сниженном до О+50 В, так и на запоминаю- 
щий режим, а также позволяет сохранять записанный потенни-- 
альный рельеф (при запертом воспроизводящем прожекторе} в 
течение нескольких месяцев. Возможно электрическое считы-- 
вание и наблюдение записанной на мишени информации. 

ЭЛП 31ЛНА отличается от известного индикаторного би- 
‘стабильного прибора 31ЛНЗ тем, что в нем совмещены функ- 
ции люминесцентного экрана, потенциапоносителя (мишени), 
коллектора и ионного отражателя. 

Наблюдение однократного процесса возможно благодаря 
тому, что записывающий прожектор создает за счет вторичной. 
эмиссии положительный потенциальный рельеф на люминесцент- 
ном слое экрана, непрерывно визуализируемый током электро 
нов воспроизводящего прожектора. Длительное сохранение по- 
тенциального рельефа обусловлено тем, что электроны воспро-- 
изводящего пучка поддерживают потенциал диэлектрика при 
стабильных значениях: потенциале коллектора (в участках за- 
писи) и потенциале катода воспроизводящего прожектора ( в 
участках без записи). Все промежуточные потенциалы, создан-- 
ные в процессе записи, будут под действием воспроизводяшего 
пучка практически мгновенно приводиться к одному из стабиль- 
ных значений. Стирание записанного потенциального релье- 
фа производится понижением потенциала коллектора до значения 
потенциала катода воспроизводящего прожектора. 
Техническая характеристика 
Время сохранения изображения, 

мин, не менее .......ььое.ь.о, 15 
‘Скорость записи, м/с, не менее ...... 200 
Время стирания, с, не более ‚........ 0,5 


Ширина записанной линии, мм, не более, 0,4 
Яркость свечения экрана в режиме запо- | 


минания, кд/м2, не менее ......., 20 


| Размеры рабочей части экрана, ММ вы 160х210 


Длина прибора, мм... .... 439 
| Долговечность, Ч . ооо 20 
| Напряжение на катоде, В .......... =3800 

Напряжение на экране, В .......... +200 


Преимушествами прибора перед индикаторными трубками 
без памяти являются отсутствие необходимости в сложных 
внешних буферных устройствах памяти, в быстродействующих 
генераторах символов и векторов, в спожных схемах управ- 
ления, а также возможность подключения к. ЭВМ сразу нес- 
кольких устройств отображения, т. е. возможность независи- 

мой работы нескольких операторов. 
Прибор ‘внедрен в опытное производство. 

Применение ЭЛП 31ЛН4А вместо индикаторных приборов 
без памяти снижает стоимость каждого выходного устройства 
ЭВМ на 2 тыс. руб. (в 2-3 раза). При ожидаемом годовом 
выпуске 2 тыс, устройств отображения экономический эффект 
по стране составляет 4 млн. руб. 


Имеется комплект Е ЕН ОДО, 335,25. 
ТУ(13788). 

Прибор поставляется по прямым договорным связям. 

Адрес для запроса документации и справок: 117415, 
Москва, В--415, ЦНИИ "Электроника". 
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ПАМЯТКА АВТОРУ 
О СОДЕРЖАНИИ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИСТКОВ ВИМИ 


Информационный листок ВИМИ является сигнальной информацией о 
научно-техническом достижении, поэтому его не следует перегружать 
подробностями. 

Листок должен сообщать только те сведения, на`основании которых 
можно сделать вывод о необходимости запроса (через информационный 
центр, адрес’ которого’ указан в конце листка) первичной техдокумента- 
ции (чертеж общего вида, инструкция по эксплуатации), нужной для 
‘определения` целесообразности последующего получения полного комп- 
‘лекта технической документации. 

Материал для информационного листка ВИМИ должен содержать: 

— номер отраслевой или государственной регистрации по _РК (для 
работ, прошедших регистрацию); 

— наименование работы; 

— назначение работы; 

— рекомендуемую область применения результатов работы в народном 
хозяйстве; 

— техническую характеристику или краткое описание работы с указа- 
нием ее основных преимуществ; 

— стадию выполнения или степень освоения работы; 

— технико-экономический эффект; 

— вид технической документации и ее инвентарный номер; 

— номер (индекс) изделия, марку материала; 

— сведения о возможности и условиях поставки изделия; 

— адрес для запроса документации и справок; 

— фамилию, имя, отчество автора материала и его подпись; 

— подпись руководителя предприятия и печать. 

‚К тексту прилагаются иллюстрации: 

тоновой рисунок (фотография) представляется обязательно в двух 
экземплярах на глянцевой бумаге нормальной контрастности размером 
не более 13х18 см; надпись на обороте выполняется только простым 
мягким карандашом (без нажима); 

штриховой рисунок представляется в одном экземпляре на чертежной 
бумаге кальке, синьке или матовой фотобумаге с максимальным разме- 
ром стороны 25 см. 


ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ, ДОСТОВЕРНОСТЬ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИА- 
ЛА НЕСЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ — ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТЫ. 


